E 


Za spokój duszy Ś. p. 


JANA PER 


Inz.-archit., Radcy budownictwa, b. Wiceprezesa Izby Handlowo-Przemysłowej, Prezesa Izby 
Budowniczych, Członka Rady kolejowej, długoletniego Radcy miejsk. i t. d. 


jako w pierwszą bolesną rocznicę Śmierci 
odprawione zostanie 
w poniedziałek 3 kwietnia 1933 r. o godz. 8 rano w kościele 
00. Karmelitów na Piasku w kaplicy Matki Boskiej Cudownej 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


na które Krewnych. Przyjaciół i Znajomych zaprasza w smutku pozostała 
zona. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO 
Kraków, pl. Szczepański L. 2. — Tel. 103-31. 
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